山田 町 
関口 川 
三陸 高潮 対策 事 


全体 計画 
事業 費 : 約 92 億 円 
工事 期間 : 令 和 3 年 度 末 完 了 予 定 
工事 内 容 : 水 門 1 基 
(2 径 間 L=71.8m) 
防潮 堤 L=173.2m 














3,000— 




























































































忠 皿 pri7.20 忠 皿 加 回 人 町 



























































































































































Teris % 目 











注 波 抽 還 














T.P.+9.70m 

















TP+9. 70 か テッ ウォル 上 敵 右 TP19.70 
本 

















5100 _2 500 





ee 
NSR 


T.P+2.10m we 














現 沈 堤防 高 xTP+1 00 ' 園 1 カッ ウォ ル 下 帳 高 x TP+2.10 
況 提 防 高 wTP+ 」 ニ 





ーー 翔 注 平井 満潮 位 WLyTP =0-64--ー 

































































| 
a 

















ーー TP 1 40 ーー 


ト / 




















































































































































































































鋼管 杭 ぁ 1000 























L 三 22.5m 






































回 転 杭 1200. 
1=22.5m 





























鋼管 杭 や 1100 

























































































































































































L 三 23.0m 













































































斜め 写真 ( 令 和 3 年 10 月 21 日 撮影 ) 
【 施 工 中 】 

・ ゲ ー ト 設備 (右岸 ) 

防潮 堤 被覆 (左岸 ) 

・ 防 潮 堤 地盤 改良 (右岸 ) 




































































岩手 県 沿岸 広域 振興 局 土 木 部 宮古 土木 セン ター 


